Rechtspositieregeling 
Bijlage 2: Uitgewerkte salarisschalen 


Salarisschalen decretale graden 


Salarisschaal algemeen directeur (klasse 2) 


Minimum 39.294,07 euro 
Maximum 58.036,33 euro 
Verhoging 1x1x2.342,80 
7x2x2.342,78 

0 39.294,07 

1 41.636,87 

2 41.636,87 

3 43.979,65 

4 43.979,65 

5 46.322,43 

6 46.322,43 

7 48.665,21 

8 48.665,21 

9 51.007,99 

10 51.007,99 

11 53.350,77 

12 53.350,77 

13 55.693,55 

14 55.693,55 

15 58.036,33 


Salarisschaal financieel directeur (klasse 2) 


Salarisschaal adjunct-algemeendirecteur (functie ten persoonlijke titel) 


Minimum 37.016,16 euro 
Maximum 54.671,90 euro 
Verhoging 1x1x2207,02 
7x2x2206,96 

0 37.016,16 

1 39.223,18 

2 39.223,18 

3 41.430,14 

4 41.430,14 

5 43.637,10 

6 43.637,10 

7 45.844,06 

8 45.844,06 

9 48.051,02 

10 48.051,02 

11 50.257,98 

12 50.257,98 

13 52.464,94 

14 52.464,94 

15 54.671,90 


Salarisschalen niveau A 


Salarisschalen Ala Alb A2a A3a A4a A4b 
Minimum 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 
Maximum 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 
Verhoging 2x1x750 1x1x700 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750 

1x1x700 2x1x750 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 1x3x1500 

3x3x1500 2x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1450 

1x3x1450 1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 3x3x1500 

1x3x1500 2x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200 

2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200 1x3x1250 

0 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950 

1 22.600 23.800 24.800 27.050 27.050 28.700 

2 23.350 24.550 25.550 27.800 27.800 29.450 

3 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 

4 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 

5 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200 

6 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 

7 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 

8 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700 

9 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 

10 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 
11 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150 
12 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
13 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
14 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650 
15 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
16 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
17 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150 
18 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
19 31.500 32.750 33.750 35.950 95.950 37.650 
20 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650 
21 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
22 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
23 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850 
24 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100 


Salarisschalen niveau B 


Salarisschalen Bi B2 B3 B4 B5 
Minimum 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
Maximum 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 

lep 1x1x800 1x1x900 
2x2x600 | __ 1xix800 | 12850 eel 
1x1x500 1x2x650 1x2x750 1x2x800 2x2x900 
5x2x500 1x2x850 1x2x950 

1x2x600 6x2x800 
Verhoging 1x2x450 1x2x650 1x2x750 2x2x800 2x2x900 
4Ax2x500 1x2x850 1x2x950 

2x2x600 2x2x800 
1x2x600 1x2x650 1x2x900 2x2x800 2x2x900 
1x2x600 1x2x850 1x2x950 
1x2x800 2x2x800 1x2x1000 
0 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 
1 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
2 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 
3 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
4 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 
5 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
6 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 
7 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
8 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 
9 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 
10 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 
11 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
12 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 
13 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
14 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 
15 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
16 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 
17 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
18 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 
19 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
20 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 
21 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
22 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 
23 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 


Salarisschalen niveau C 


Salarisschalen C1 C2 C3 C4 C5 
Minimum 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 
Maximum 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 

1x1x650 1x1x550 1x1x600 
2x2x600 1x2Xx600 1x2x600 
2x2x550 1x2x650 
5000 Ixax650 |_ 1,2x600 1x2x600 
1x2x600 1x1x550 1x2x600 
1x2x550 1x2x650 
1x2x550 9x2x600 1x2x650 

h 1x2x600 2x2x600 
Verhoging 8x2x600 1x2x550 2x2x600 2x2x550 1x2x650 
1x2x550 2x2x600 1x2x650 1x2x600 2x2x600 

1x2x600 1x2x850 1x2x600 Ne 
1x2x550 1x2x650 

1x2x700 1x2x650 2 
2X2X600 x2x600 1x2x600 
1x2x850 1x2x550 1x2x650 
1x2x600 1x2x850 
0) 13.550 14.250 15.900 18.550 20.400 
Í 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 
2 14.150 14.800 16.550 19.100 21.000 
3 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 
4 14.750 15.400 17.150 19.700 21.600 
5 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 
6 15.300 16.000 17.750 20.250 22.250 
7 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 
8 15.900 16.600 18.400 20.800 22.850 
9 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 
10 16.500 17.200 19.000 21.400 23.500 
11 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 
12 17.100 17.800 19.650 21.950 24.100 
13 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 
14 17.700 18.400 20.250 22.550 24.700 
15 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 
16 18.300 19.000 20.850 23.100 25.350 
17 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 
18 18.900 19.600 21.500 23.650 25.950 
19 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 
20 19.500 20.200 22.100 24.250 26.550 
21 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 
22 20.100 20.750 22.750 24.800 27.200 
23 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 
24 20.650 21.350 23.350 25.400 27.800 
25 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 
26 21.250 21.950 23.950 25.950 28.450 
27 21.950 22.800 24.800 26.550 29.300 


Salarisschalen niveau D 


Salarisschalen Di D2 D3 D4 D5 
Minimum 13.300 14.300 15.500 16.900 17.000 
Maximum 18.300 19.600 20.700 21.950 23.800 

1x1x350 1x1x350 1x1x300 
1x2x350 1x2x400 2x2x500 
1x2x400 1x2x350 1x2x300 
1x2x350 1x2x400 1x2x800 
1x1x350 1x2x400 2x2x350 1x1x350 1x2x500 
3x2x350 1x2x350 1x2x400 1x2x350 4Ax2x400 
Verhoging 1x2x300 1x2x400 1x2x350 1x2x300 1x2x500 
8x2x350 1x2x350 1x2x400 10x2x350 3x2x600 
1x2x500 1x2x400 1x2x350 1x2x550 

2x2x350 1x2x400 

1x2x400 1x2x350 

1x2x350 1x2x400 

1x2x500 1x2x350 
0 13.300 14.300 15.500 16.900 17.000 
1 13.650 14.650 15.850 17.250 17.300 
2 13.650 14.650 15.850 17.250 17.300 
3 14.000 15.000 16.250 17.600 17.800 
4 14.000 15.000 16.250 17.600 17.800 
5 14.350 15.400 16.600 17.900 18.300 
6 14.350 15.400 16.600 17.900 18.300 
7 14.700 15.750 17.000 18.250 18.600 
8 14.700 15.750 17.000 18.250 18.600 
9 15.000 16.150 17.350 18.600 19.400 
10 15.000 16.150 17.350 18.600 19.400 
11 15.350 16.500 17.700 18.950 19.900 
12 15.350 16.500 17.700 18.950 19.900 
13 15.700 16.900 18.100 19.300 20.300 
14 15.700 16.900 18.100 19.300 20.300 
15 16.050 17.250 18.450 19.650 20.700 
16 16.050 17.250 18.450 19.650 20.700 
17 16.400 17.650 18.850 20.000 21.100 
18 16.400 17.650 18.850 20.000 21.100 
19 16.750 18.000 19.200 20.350 21.500 
20 16.750 18.000 19.200 20.350 21.500 
21 17.100 18.350 19.600 20.700 22.000 
22 17.100 18.350 19.600 20.700 22.000 
23 17.450 18.750 19.950 21.050 22.600 
24 17.450 18.750 19.950 21.050 22.600 
25 17.800 19.100 20.350 21.400 23.200 
26 17.800 19.100 20.350 21.400 23.200 
27 18.300 19.600 20.700 21.950 23.800 


Salarisschalen niveau E 


Salarisschalen El E2 E3 
Minimum 13.250 13.550 14.200 
Maximum 15.000 15.650 16.550 

1x1x100 1x1x150 
3x2x100 7x2x150 1x1x150 
Verhoging 1x2x150 1x2x100 12x2x150 
3x2x100 4Ax2x150 1x2x400 

6x2x150 1x2x200 
0 13.250 13.550 14.200 
1 13.350 13.700 14.350 
2 13.350 13.700 14.350 
3 13.450 13.850 14.500 
4 13.450 13.850 14.500 
5 13.550 14.000 14.650 
6 13.550 14.000 14.650 
7 13.650 14.150 14.800 
8 13.650 14.150 14.800 
9 13.800 14.300 14.950 
10 13.800 14.300 14.950 
11 13.900 14.450 15.100 
12 13.900 14.450 15.100 
13 14.000 14.600 15.250 
14 14.000 14.600 15.250 
15 14.100 14.750 15.400 
16 14.100 14.750 15.400 
17 14.250 14.850 15.550 
18 14.250 14.850 15.550 
19 14.400 15.000 15.700 
20 14.400 15.000 15.700 
21 14.550 15.150 15.850 
22 14.550 15.150 15.850 
23 14.700 15.300 16.000 
24 14.700 15.300 16.000 
25 14.850 15.450 16.150 
26 14.850 15.450 16.150 
27 15.000 15.650 16.550 


